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Comment garder le contact avec I'actualite de la drepanocytose dans les prochains mois ? Une solution : interroger regulierement 
la banque de donnees bibliographiques MEDLINE a I'aide des « bonnes » equations de recherche. Elies figurent dans cette page. 
Elies sont egalement sur le site 33docpro.com a I’adresse http://minilien.com/76b8L90IOPm et il suffit d'un clic de souris 

pour afficher les notices correspondantes. 


Les equations 

■-> Anemia, Sickle Cell/physiopathology [mh] 

■-> Anemia, Sickle Cell/complications [mh] AND Acute Disease [mh] 

—> Anemia, Sickle Cell/therapy [mh] 

■""> Anemia, Sickle Cell/epidemiology [mh] 

Anemia, Sickle Cell/epidemiology [mh] AND France [mh] 

■-> Anemia, Sickle Cell/diagnosis [mh] OR (Anemia, Sickle Cell [mh] AND Mass Screening [mh]) 
■-> Anemia, Sickle Cell [mh] AND Pregnancy [mh] 

■--> Anemia, Sickle Cell [mh] AND Pregnancy Complications, Hematologic [mh] 

Anemia, Sickle Cell/complications [mh] AND Infection [mh] 

Anemia, Sickle Cell/complications [mh] AND Musculoskeletal Diseases [mh] 


A u moment de formuler I'equation de 
recherche sur « la femme enceinte 
drepanocytaire », se pose la 
question du descripteur definissant au 
mieux (dans ce contexte) le concept de 
grossesse. Analyse. 

PREGNANCY OU PREGNANCY 
COMPLICATIONS, HEMATOLOGIC ? 


Les deux descripteurs susceptibles 
d'etre retenus n'appartiennent pas a la 
meme arborescence. Pregnancy figure au 
sein de I'arborescence des sciences 
biologiques (Biological Sciences Category) 
et Pregnancy Complications, Hematologic 
appartient a I'arborescence des maladies 
(Diseases Category). Ainsi, faute d'avoir la 
meme « filiation », Pregnancy 
Complications, Hematologic ne peut, en 
aucun cas, etre un descripteur-fils ou 
petit-fils de Pregnancy. 


En pratique, le descripteur Anemia, 
Sickle Cell peut etre associe de deux 
fagons au concept de grossesse : soit 
avec Pregnancy, soit avec Pregnancy 
Complications, Hematologic. 

Pour analyser les differences entre ces 
deux options, les deux requetes 
suivantes sont formulees : 


• Anemia, Sickle Cell [mh] AND Pregnancy 
[mh] AND french [la] 

• Anemia, Sickle Cell [mh] AND Pregnancy 
Complications, Hematologic [mh] AND 
french [la] 

Cette restriction aux publications 
francophones n'a qu'un seul but : limiter 
le nombre de notices et faciliter I'analyse 
des resultats. La premiere requete fournit 
46 notices, la seconde 18 (interrogation 
faite le 23 aout 2004). Les 18 notices de 
la seconde requete sont retrouvees dans 
la premiere. On peut done dire : 

- que la requete faite avec Pregnancy 
Complications, Hematologic est plus 
precise (dans la recherche des problemes 
poses par la grossesse chez une patiente 
drepanocytaire); 

- que celle avec Pregnancy est plus 
sensible (dans I'approche du theme 
« grossesse et drepanocytose »). 


ADRESSES 


■ MeSH Browser 

http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html 

■ MeSH Database 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/ 
query.fcgi?db=mesh 


Sensibilite et precision 


La sensibilite et la precision d'une recherche bibliographique sont des notions qui se rapprochent 
respectivement des notions de sensibilite et de valeur predictive positive qui caracterisent un test 
diagnostique. 

La sensibilite est le rapport: 


Documents trouves par la recherche 


Documents adequats contenus dans la banque de donnees 


Si une recherche « manuelle » determine qu'il existe 100 documents adequats dans une banque de 
donnees et que la recherche effectuee a I'aide d'un outil en trouve 90, la sensibilite est de 90/100 
(90%; 0,9). 

La precision est le rapport: 


Documents adequats trouves par la recherche 


Ensemble des documents trouves par cette recherche 

Si une recherche a I'aide d'un outil retrouve 100 documents dont 80 seulement sont en adequation 
avec une recherche manuelle (effectuee prealablement), la precision est de 80/100 (80 %; 0,8). 

•-> Synthese 

Une banque de donnees renferme 1 000 documents dont 100 ont pour theme la drepanocytose. 
L'interrogation de cette banque sur ce theme, a I'aide d'un outil de recherche, fournit 60 reponses dont 
40 traitent effectivement de la drepanocytose. 

La sensibilite de I'outil est 40/100 = 0,4. Sa precision est 40/60 = 0,66. 
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